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Enxérto de esdfago; estudo experi- 
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figo ou dermatite de Duhring 
Brocq —, 71 


E 


Equilibrio electrolitico no pré e pds 
operatorio 195. 

Eritema elevatum diutinum? granu- 
loma anular? Caso pré-diagnose: 
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feréncia a técnica da eluicio de 
Landsteiner e Miller. Aspectos so- 
rolégicos da —, 350. 

Fruicn (David) — Gastrostomia mi- 
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da apos aortografia por injecao de 
Diodrast —, 270. 

Faria (Ruy), Russt (Adhemar Alba 
no) Hempr (Oscar) — Aspectos 
sorologicos da eritroblastose fetal 
com especial referéncia a técnica da 
eluicio de Landsteiner e Miller 
330. 

Farina (Roberto), Mion (Décio), Ba- 
roupt (Ricardo), GoLtcMAN (Benja- 
min e Casrro (Oswaldo) Reta 
lhos frontais versus retalhos naso 
genianos na substituicio do estofo 
nasal —, 8. 

Farina (Roberto), BAroupr (Ricardo), 
GoLcMAN (Benjamin) e Castro (Os 
valdo de) Lipodistrofia pelvicru- 
ral tipo calcas de montaria —, 141. 

Farina (Roberto), BAroupt (Ricardo), 
(Benjamin), (Ed- 
ward Merlin) — Auris externa ad 
ansam —, 148, 

Farina (Roberto), Baroupr (Ricardo) 
— Hemirrinoneoplastia —, 88. 

Febre reumatica.  Critério diagnés- 
tico. Formas clinicas da —, 141. 

Febres_ tifdidicas. Fstudo sdébre a 
mortalidade por varias causas no 
Municipio de Sdo Paulo. III —, 
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Frenrr (Josef) — Tratamento clinico 
da coronariopatia arteriosclerética 
—, 82. 

Friirozzt (Hugo J.) Tratamento 
dos aneurismas arterioscleréticos da 
aorta —, 68. 

FeRRARINI (Ermettis), Sio THiaco 
(Joao Baptista), Castro Sitva (Lu 
ciano de) — A puncao portal per- 

cutanea transhepatica na compro 
vacao da anastomose esplenorrenal 

=, 196. 

Ferraz (Adalberto Leite) — Cortico- 
esterdide em proctologia —, 228. 
Frrraz (Adalberto Leite) — Tumores 

vilosos do intestino —, 162. 

Ferremka (Claudio Santos), 

(Rubens) e AMato Neto (Vicente) 

— Investigacdes in vitro relativas 

a acao da ditiazanina sobre Ascaris 

138. 

Fibroelastose endocardica e persistén- 
cia do canal arterial. Bloqueio au- 
riculoventricular total congénito 
em paciente com —, 270. 

Fibroxantoma (histiocitoma) malig- 
no da pele com propagacao linfa- 
tica —, 203. 

Figado. Carcinomas primarios do 
43. 

Ficurmepo (Caio Gomes), Piza_ (José 
de Toledo). Ramos (Alberto da Sil 
va), Branpio (Celso Haberbeck) — 
A esquistossomose no Vale do Pa 
raiba. (Estado de Sao Paulo, Brasil) 
I: Observac6es sObre a doenca em 
alguns dos seus Municipios, e a fau- 
na planorbidica da regido —, 332. 

Fiorttto (A. M.) e Veica (A. A.) — 
Nefropatia aguda, por envenena- 
mento crotalico —, 160. 

Fisiologia dos tibulos renais —, 151. 

Fistula vésico-intestinal por diver- 
ticulo do sigméide —, 16. 

Fistulas intestinais em cirurgia renal 
—, 16. 

Fitofotodermatite —, 203. 

Flebétomos do Territério do Amapa, 
Brasil. Sobre os —, 206. 

FontaAnest (Dante), (Domin- 
gos), ReFinettr (Pedro), Lurst (An- 
tonio) — Dois casos anatomo-clini- 
cos de doenca de inclusao citome- 
gilica em recém-nascidos —, 155. 

Foratrint (O. P.) — Sdbre os flebd- 
tomos do Territério do Amapa, 
Brasil —, 206. 

Freike (Geraldo de Campos) — Hi- 
pertrofia prostatica —, 96. 
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Freitas (Joao Paulo Aché de), Pa- 
Lacios (Pablo H.) e Aprio (Alfre- 
do) — Carcinoma bilateral e simul- 
taneo das mamas com quadros cli- 
nico e  histolégico distintos em 
cada mama —, 259. 

Funcdes tubulares: aspectos patoldgi- 
cos —, 151. 


G 

Garcia (Plinio Monteiro), Borcrs 
(Silvio), Cortno (Hélio M.), 
VEIRA (Joao Fernandes) Embolia 
da bifurcacaéo da aorta: considera 
coes sObre sete casos —, 70. 

Garcia (Plinio M.), Corto (Hélio 
M.) e Lima (Mario Calheiro) — 
Lesdes da extremidade inferior no 
diabético —, 284. 

Gastrostomia minima continente, com 
cateter de Foley , 31. 

Gastrectomias a Billroth I. Conside- 
racdes sObre 100 —, 198. 

Gastrectomias pelas técnicas de Bill- 
roth Te Hl. Estudo comparativo 
dos resultados das —, 200. 

GIANNFLLA (Raphael) Curvas gli- 
cémicas, fosfatémicas e calcémicas 
na prova de tolerancia 4 insulina 

GIANNELLA (Raphael) — Perfil elec- 
troforético nas colagenoses —, 72. 

Giupick (Antonio Gouvéa), REGINA- 
ro (Luis Eugénio) Aplicacdo 
complementar da hialuronidase no 
tratamento do queléide —, 262. 

Gors (Gilberto Menezes) Fistulas 
intestinais em cirurgia renal —, 16. 

Gopvoy (Josué Toledo) Nervo au- 
ditivo e kanamicina —, &. 

Gorrt (Schmidt) — Ponto de_ refe- 
réncia fetal no parto da_ cabeca 
derradeira —, 264. 

Granuloma maligno de Hodgkin. A 
respeito de um caso de —, 59. 
Granuloma rubra nasi (Jadassohn): 
apresentacao de um caso —, 72. 
Grimprrc (M.), Neves Firno (F. P.) 
e Borcrs (M. A.) — Obstrucdo da 
carétida interna em crianca de 3 
anos. Apresentacio de caso —, 220. 
Guwa Fitno (Bindo) — Resultados 
do tratamento cirtirgico do cancer 

no pulmao —, 324. 

(fair Xavier), Ferraz 
(Wladimir Gomes), Apura (Merra- 
me), ViLELA (Moacyr Padua), Pucct 
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(Hélio), Soares (Milton Alvim), 
Lorrs (Edmir R.), GALANTE (Aron), 
Mecrznerk (Barbara Susanne) e Le- 
BENSTAJN (Benjamin) O emprégo 
do iodeto de ditiazanina na estron- 
giloidose —, 336. 

Guimaraes (Oscar P.), Lima (A. Oli- 
veira) e Picket (D. Bento J.) — 
Dermatite de contato pela Rhus 
succedanea L. (charao), utilizada na 
arborizacado de ruas de Sao Paulo 
—, 288. 

Gunter (Hoxter), Metto (Evaldo H. 
L..). (Bernardo Leo), 
(Italo), Timoner (Julio), 
Mariani (Iria) e Cintra (A. B. 
Ulhoa) — Electroforese das _lipo- 
proteinas do soro humano na hi- 
perlipemia essencial —, 84. 


H 


Hatcu (Theodore) 
ses , 210. 

Hemaglutinina anti-N de Vicia gra- 
minea.,  Estudo electroforético da 

266. 

Hemangiomas. 
203. 

Hemirrinoneoplastia —, 88. 

Hemorréidas. Tratamento cirtirgico 
das —, 132. 

Hempr (Oscar), Russt (Adhemar Al 
bano) e Farta (Ruy) Aspectos 
sorolégicos da eritroblastose fetal, 
com especial referéncia a técnica da 
eluicao de Landsteiner e Miller —, 
330. 

Hemoterapia em bovideos —, 329. 

Hepatite infecciosa. Estudos sobre a 
mortalidade por varias causas no 
Municipio de Sio Paulo. IV —, 
138. 

Hexose, hexosamina e proteina dos 
mucdides sérico e urinario em ho- 
mens jovens normais. Fstudo com- 
parativo entre —, 150. 

Hialuronidase no tratamento do que- 
Idide. Aplicacio complementar da 
—, 262. 

Hidrencefalodisplasia —, 274. 

Hidroclorotiazida. Estudo clinico da 
diurética da —, 334. 

Higiene mental, 34. 


Pneumoconio 


Tratamento dos —, 


Hiperbilirrubinemia do recém-nasci- 
do, com e sem incompatibilidade 
feto-materna —, 78. 
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Hiperlipemia essencial. Electroforese 
das lipoproteinas do séro humano 
na —, &. 

Hiperlipemia essencial: fator de cla- 
reamento, correlacdo clinica e elec- 
troforética de lipodes —, 85. 

Hiperlipemia idiopatica —, 84. 

Hipertrofia ganglionar cervical na 
crianca: meios de diagndéstico —, 
152. 

Hipertrofia prostatica benigna —, 96. 

Hipertrofias ganglionares cervicais na 
infancia: importancia cirtirgica —, 
154. 

Hipertrofias ganglionares cervicais na 
infancia: ponto de vista do pedia- 
tra —, 152. 

Hipnose em medicina. Situacdo atual 
da —, 90, 98. 

Hipnose em pediatria. 

32. 


Aplicacao da 

Hipoglicemia funcional —, 98. 

Hipospidia —, 341. 

Histiocitoma cutaneo: tratamento pelo 
acetato de hidrocortisona —, 70. 


I 


Ictericia pela hiperiluminacao. Tra 
tamento da —, 341. 

Imprensa médica de Sao Paulo —, 18, 
99, 164, 229, 296, 342. 

Instituto de Aperfeicoamento Médico 
da Pontificia Universidade Catoélica 
do Rio de Janeiro. Curso de Es- 
pecializacio —, 24. 

Instituto de Microbiologia da Univer- 
sidade do Rio Grande do Sul —, 
238. 

Insuficiéncia renal aguda apés aorto- 
grafia por injecdo de Diodrast —, 
or 

Insuficiéncia renal aguda. Valor da 
biopsia renal no diagndéstico e na 
orientacao terapéutica da —, 334. 

lodeto de ditiazanina como anti-hel- 
mintico. Sobre o emprégo do —, 12. 

Irradiacdes decorrentes dos exames 
abreugraficos. Efeitos da exposi- 
cao repetida da crianca, desde a 
infancia até a juventude, as —, 158. 

Irmere (Darcy Villela) — Fistula ve- 
sico-intestinal por diverticulo do 
sigméide —, 16. 

(Darcy Villela) — Hipertrofia 


benigna 96. | 
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Jarpim (Léa da Silva), ALMEma (Ciro 
Scala de) e ZAMITH (Vinicio de Ar- 
ruda) — Acrodermatite enteropatica 

, 286. 

Jorce (Francisco Bastos de), CiInTRA 
(A. B, Ulhda), Sitva (Antonio Ger- 
mano) — Consideracdes s6bre o mé- 
todo mercurimétrico na dosagem do 
cloro nos fliidos biolégicos —, 278. 

Jorce (Francisco Bastos de), CINTRA 
(A. B. Uthda) e Nunes (Lidia A. de 
Vilhena) — Valores normais e€ pato- 
logicos do magnésio nos fluidos bio- 
logicos: metodologia e importancia 
clinica —, 280. 

Jornada Brasileira de Puericultura ec 
Pediatria, XI —, 173. 

JUNQUEIRA (J. A.) Ausentismo por 
doenca —, 3. 

K 

Kruc Firno (Affonso), Mion (Décio) 
e Paiva (Lamartine) Estesioneu- 
roblastoma da fossa nasal —, 148. 

Kursan (Scharif), Rozensoym (Pinkus 

Rozensnoym (Jayme), KusMINsKI 
(Naum), Evkis (Henrique) — Elec- 


troforese no diagnéstico da hepa- 
tite —, 274. 


L 


Lacaz (Carlos da Silva), PAiva (La- 
martine de), Sampaio (Sebastiao A. 
P.), Gopoy (Josué Toledo de) e 
Mion (Deécio) O tratamento da 
leishmaniose tegumentar com a an- 
fotericina B —, 8. 


em ‘bevideos —, 329. 

Laringe. Obturadores anatOmicos para 
-, 215 

Litero-desvios septais nas rinoplasias. 
Tratamento dos —, 88. 

Lerévre (Anténio B.) e Avira (Libia 
FE.) — Neurofibromatose em crian- 
ca, associada a displasias miultiplas 
—, 272. 

Lerfvre (Antonio Branco) e AMADO 

(Joelson) — Hidrencefalodisplasia 
—, 274. 

Leishmaniose tegumentar com a an- 
fotericina B. O tratamento da —, 8. 
Leos (Raul) — Tratamento dos 1a- 

tero-desvios septais nas rinoplasias 
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Lesdes cutaneas e segmento externo- 
ocular —, 211. 
Lesdes da extremjdade inferior no 
diabético —, 284. 
Lesodes hepiticas e renais em coelhos 
submetidos ao colapso ortostatico 
150. 
Lesdes traumiaticas da no tra 
balho —, 144. 
esdes vitiliginosas pela da clo- 
roquina. Repigmentacao de —, 202. 
(J. A.), Ditton (Neusa), MeE- 
xpzes Neto (J. Ribeiro), SAMPAIO 
(Sebastido A. P.) Meningite na 
blastomicose sul-americana —, 272. 
Levy (José Antonio), ANGHINAH (Abrao), 
SARAIVA (Sylvio), MArros (Isabel) — 
Distrofia muscular progressiva: atua- 
lizacdo terapéutica —, 86. 
iga Paulista Contra a ‘Tuberculose 
24. 
iga Paulista Contra a Tuberculose. 
Centro de Estudos Nogueira Mar- 
tins —, 232. 
AMA (A. Oliveira), GuiMARAESs (Oscar 
P.) e Picket (D. Bento J.) Der- 
matite de contato pela Rhus succe- 
danea L. (charao), utilizada na ar- 
borizacao de ruas de Sao Paulo —, 
288. 
IMA Fitno (Mozart Tavares de) — 
Interésse pratico da repeticao siste- 
matica da abreugrafia em crianca 
no periodo escolar —, 223. 
iMA (Mario Calheiros), Cortno (Hé- 
lio M.), Garcia (Plinio M.) — Le- 
sdes da extremidade inferior no dia- 
bético —, 284. 
infangiectasias ? Caso pré-diagnose: 
262. 
1ON (Marcos Fabio) e CAMpos (Evan- 
dro Pimenta de) — Bloqueio auri- 


culoventricular total congénito em 
paciente com fibroelastose endocar- 
dica e persisténcia do canal arterial 
—, 270. 

ipodistrofia pelvicrural tipo calcas 
de montaria —, 141. 

iquen escleroso e atréfico (Hallo- 
peau-Darier) —, 328. 

iteratura Médica —, 40, 114, 180, 
238, 303, 352. 

itiase residual do colédoco. Proble- 
mas da —, 200. 

Lomonaco (Domingos A.) e Rets (Luiz 
Carlos F.) — Ambulatério de dia- 
betes do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina de Ribei- 
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casos em tra- 


Préto da 
b) Andalise 
tamento 226. 
Lomonxaco (Domingos A.), ROMERA 
(Jodo) e Maruruyt (Keito) — Aci- 
diabética em crianca de 20 
tratamento e evolucao —, 


rao 


cao; dos 


dose 
meses: 
224. 

Lonco (Paulino W.) ce Pimenta (Aloy- 
sio) Tratamento cirtirgico do pat 
kinsonismo —, 146. 

Lorrs (Ant6nio), Pinorr (José Aris 
todemo), Bove Neto (Migucl) 
Pancreatites agudas —, 196. 


Lorpy (Carmo) e Riserro (Eurico Bran 
primarios do 


co) Carcinomas 
figado —, 43. 

Lorpy (Carmo) e Riserro (Eurico Bran 
co) A respeito de um caso de 
egranulona maligno de Hodgkin 
50, 

Lucas (A. Castillo de) San Lucas 
médico y evangelista —, 315. 

Teist (Anténio), Rerinetit (Pedro), 
Detascio (Domingos) e FONTANEs! 
(Dante) Dois casos anatomo-cli- 
nicos de doenca de inclusdo cito- 
megalica em recém-nascidos 


M 


Macuapo (Waldemar) Diagnéstico 
e diagnéstico diferencial na oclusdio 
intestinal —, 17. 

Macuapo (Waldemar) e Lorpy (Car 
mo) Endometriose de cicatriz la- 
paratomica 253. 

Maciet (Péricles) e (Nor- 
berto) — Apresentacao de um caso 
de psoriase tratado por hormoénio 
masculino de acio prolongada —, 
134, 

Macaipr (José Barros), Pastore (Ho- 
mero), Nussenzveic (Israel), 
DA (Tito Ribeiro de), Faria (José 
Lopes de) — Insuficiéncia renal 
aguda apés aortografia por injecao 
de Diodrast —, 270. 

Macaro (Salvador Francisco) e BaAr- 
RETO (Plinio de Mattos) — Obtura- 
dores anatomicos para laringe 
215. 

Magnésio nos fliidos biolégicos: me- 
todologia e importancia clinica. Va- 
lores normais e patolégicos do —, 
280. 

Marcut (Walter A.) e BoreLno (José 
A. Arruda) Ulcera de contato 
—, 148. 
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Marmo (Lourenco) — Participacao da 
odontologia num programa de hi- 
giene industrial —, 340. 

(Keiko), Romrra (Joao) e 
Lomonaco (Domingos A.) Aci 
dose diabética em crianca de 20 
meses: tratamento e evolucao —, 
224. 

Massagem cardiaca sobrevida 
num hospital do Interior do Esta- 
do de Sio Paulo. Um caso de —, 
290. 


Matros 


MARUFUJI 


(Isabel), Levy (José Anté- 
nio), ANGHINAH (Abrao) SARAIVA 
(Sylvio) — Distrofia muscular pro- 
gressiva: atualizacdo terapéutica —, 
86. 

Meperros Sosprinno (José Horténcio) 

Sinais radiolégicos da_ estenose 
pulmonar —, 324. 

Metro (Evaldo H. L.), Hoxter (Gun 
ter), MARIANI (Iria), MARTIRANI (Ita- 
lo), WAJCHENBERG (Bernardo Léo), 
Dias (Jairo C.), Timoner (Julio) e 
Cintra (Antonio B. Ulhéa) — Tur- 

bidez sérica: estudo comparativo com 
© lipidograma e acao da heparina 
—, 218 

Metco (Evaldo H. L.), MArTIRANI (Ita- 
lo), Dias (Jairo C.), Hoxrer (Gun 
ter), WAJCHENBERG (Bernardo Léo), 
Mariani (Iria), Timoner (Julio), 
Cintra (A. B. Ulhda) Hiperlipe- 
mia essencial: fator de clareamen- 
to, correlacado clinica e electroforé- 
tica de lipides —, 85. 

Mero (Evaldo H. L.), MARIANI 
Hoxter (Gunter), MARTIRANI (Ita- 
lo), Dias (Jairo C.), WAJCHENBERG 
(Bernardo Léo), Timoner (Julio), 
Cintra (A. B. Ulhéa) — Estudo 
comparativo entre hexosamina e 
proteina dos mucdides s¢érico e uri- 
nario em homens jovens normais 

150. 

Meto (Evaldo H. L.), WaAJcHENBERG 
(Bernardo Léo), Timoner (Julio), 
Hoxter (Gunter), MARTIRANI (Ita- 
lo), Dias (Jairo Cavalheiro), Ma- 
RIANI (Iria) e Cintra (Antonio B. 
Ulhoa) — Lipides séricos em dia- 
betes melito —, 270. 


(Iria), 


Menpes (Ernesto) — Asma experimen- 
tal do cobaio provocada por ana- 
filotoxina —, 151. 

Menpbes (Ernesto) — Asma experimen. 
tal do cobaio provocada por tecido 


pulmonar humano —, 90. 
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Medicina nos meios profissionais. A 
-, 168. 

Menezes Neto (J. Ribeiro), 
(Neuza), Levy (J. A.), SAMPato (Se- 
bastid4o A. P.) — Meningite na blas- 

tomicose sul-americana —, 272. 
Meningite na blastomicose sul-ameri- 
cana —, 272. 
_Meningite neonatal por bacilo recen- 
temente classificado —, 282. 

MICHALANY (J.), Rotperc (A.), Ma- 
(L. A.), Perrira (C. C. A.) 
— Fibroxantoma (histiocitoma) ma- 
ligno da pele com propagacao lin- 
fatica —, 203. 


Micose do sistema nervoso central. 
Registro de um caso associado a 
hidrocefalia —, 90. 

Mieloma multiplo. Aspectos do pro- 
teinograma no —, 206. 

Miocardite chagasica Ensaio tera- 
péutico com a isopropilnoradrenali- 
na nos bloqueios auriculoventricula- 
res da —, 338. 


Mion (Décio), PAtva (Lamartine) 
Kreuc (Affonso) — Estesio- 
neuroblastoma da fossa nasal —, 


148. 

Mion (Décio) — Tratamento das neu- 
roses vasomotoras pelos corticoste- 
roides locais —, 274. 

MirRANDA (Mario Nunes) Um caso de 
massagem cardiaca com sobrevida 
num hospital do Interior do Esta- 


do de Sao Paulo —, 290. 


Mirra (Antonio Pedro) e ACQUESTA 
(Sérgio) — Sindrome de Hofstater. 
Consideracdes clinicas em térno de 
44 casos —, 131. 

_ Moléstia de Chagas na infancia. Diag- 
ndstico de laboratério da —, 220. 

Moléstia de Dupuytren —, 134. 

MONTENEGRO (Edwin Benedito), 
LeLA (Murillo de Oliveira), Pontim 
(Leonel) — Consideracdes sébre 100 

gastrectomias a Billroth I —, 198. 

MONTENEGRO (Edwin Benedito), ViL- 

(Murillo de Oliveira), Pontm™ 
(Leonel) — Problemas da litiase re 
sidual do colédoco —, 200. 

MONTENEGRO (Mario Rubens) e Brrro 
(Thales de) — Lesdes hepaticas e 
renais em coelhos submetidos ao 
colapso ortostatico —, 150. 

Moraes (Roberto de Vilhena) — Hi- 
pertrofias ganglionares cervicais na 
infancia: importancia cirurgica —, 
154. 

Mortalidade infantil —, 98. 
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NAKADAIRA (Akira) CIANCIARULO 
(Romeu) — Enxérto de esdfago: es 
tudo experimental —, 134. 

Navayas (Edmundo) — Dosagem de 
colesterol e ésteres em soros icté 
ricos —, 278. 

Necroses agudas. Contribuicao ao es 
tudo dos pigmentos do figado nas” 
—, 218. 

Nefropatia aguda, por envenenamen 
to crotalico —, 160. 

Nefroptose e outro de litiase renal. 
Sobre um caso de —, 292. 

Nervo auditivo e kanamicina 
Neurofibromatose em crianca, asso 
ciada a displasias multiplas 2 
Neuroses vasomotoras pelos corticos 
terdides locais. Tratamento das - 

274. 

Neves Fitno (F. P.), Grimperc (M.) 
e Borcres (M. A.) — Obstrucdo da_ 
carétida interna em crianca de 3 | 
anos. Apresentacao de caso —, 220 
um caso curado pela sulfadimeto 
xina —, 284. 

Notas terapéuticas. Uma novidade 
da Hoechst do Brasil 

Nunes (Lidia A. de Vilhena), Cintra © 
(A. B. Ulh6a), Jorer (Francisco 
Bastos de) — Valores normais e pa 
tolégicos do magnésio nos fliidos— 
biolégicos; metodologia e impor 
tancia clinica —, 280. 

NussenzveiG (Israel), Faria 
Villela de), MAGALDI (José Barros), 
(Tito Ribeiro de), Pastor: 
(Homero), SABBAGA (Emil) e SALDA 
NHA (Roland Veras) — Dificulda 
des diagnésticas do abdomen agu 
do na vigéncia de insuficiéncia re 
nal aguda —, 268. 

Nussenzveic (Israel), Pastore (Ho- 
mero), Faria (José Lopes de), At- 


(José Barros) — Insuficiéncia renal 
aguda aortografia por injecdo 
de Diodrast —, 270. 


O 


Obstrucao da_ carétida 
crianca de 3 anos. 
de caso —, 220. 

Oclusao intestinal. Diagndstico e diag- 
nostico diferencial na —, 17 
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Oclusao intestinal. Tratamento mé- 
dico e cirtirgico na —, 17. 

Odontologia num programa de higie- 
ne industrial. Participacio da —, 
340. 

Ouiverka (Edison de) Atualizacao 
do tratamento cirurgico do cancer 
do colon e do reto —, 117. 

OxtverraA (Hélio Lourenco de) — Hi 
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